Skilled Nursing and Intermediate Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 


4th Quarter, 2021 Average Occupancy** 4th Quarter, 2021 
Cc t Licensed Beds 
ounty 1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr | Total Bed Net Bed 
SNF ICF Total = Avail* 2021 2021 2021 #2024 Supply** Need/Surplus**** 
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204 52.7% 53.5% 55.0% 51.4% 


101 58.2% 56.9% 51.8% 53.1% 


247 58.7% 61.5% 61.2% 60.7% 


328 45.7% 408% 41.7% 42.3% 


105 90.0% 89.4% 92.6% 89.2% 
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201 61.6% 61.8% 644% 63.2% 

209 15.2% 76.9% 81.7% 76.4% 

0 98 98 74.1% 70.2% 74.3% 70.8% 
139 1,050 1,038 60.1% 61.9% 64.2% 65.5% 
175 173 60.0% 62.3% 64.0% 65.5% 


487 53.2% 53.0% 52.5% 53.7% 


169 49.2% 51.7% 50.7% 50.1% 
150 242 49.1% 53.2% 53.8% 56.4% 
332 54.8% 57.1% 58.8% 58.0% 
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821 61.6% 67.7% 69.4% 68.6% 

152 53.8% 58.5% 57.5% 54.9% 

60 69.2% 67.7% 64.7% 62.5% 

873 70.0% 73.2% 74.7% 74.0% 

196 70.0% 70.2% 73.3% 72.7% 

266 70.3% 72.4% 74.5% 77.0% 

299 66.9% 71.3% 71.7% 71.0% 

103 99 43.0% 43.2% 448% 46.8% 
1,140 0 1,140 1,089 61.9% 68.6% 69.1% 68.8% 
332 0 332 321 69.7% 72.6% 73.9% 78.8% 
720 0 720 700 55.3% 57.1% 58.3% 59.0% 


232 19 233 69.2% 70.5% 73.6% 73.0% 


wo 
oO 


222 222 67.7% 71.0% 71.0% 66.6% 
183 55.8% 54.9% 63.0% 62.3% 
194 63.4% 71.6% 740% 77.5% 


97 37.8% 38.3% 35.5% 42.4% 


Skilled Nursing and Intermediate Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 


Ath Quarter, 2021 Average Occupancy** 4th Quarter, 2021 
Licensed Beds 
County CON 1st Qtr 2nd Qtr 3rdQtr 4thQtr | Total Bed Net Bed 
Appr SNF ICF Total = Avail* 2024 2024 2021 2021 Supply*** Need/Surplus**** 


143 55.4% 59.8% 61.9% 61.1% 
0 70 70 71.6% 78.0% 72.8% 71.9% 
100 0 2596 2,459 | 67.9% 70.1% 71.0% 70.9% 
244 | 526% 56.2% 53.1% 53.8% 


Linn 


168 51.9% 56.1% 58.0% 55.8% 


108 68.4% 64.8% 66.5% 64.6% 


633 56.5% 57.7% 57.8% 56.3% 


926 55.6% 57.0% 58.3% 54.6% 


= 


328 48.1% 49.2% 496% 51.7% 


92 58.2% 62.7% 64.5% 67.1% 

298 43.1% 443% 444% 43.8% 

120 62.5% 65.4% 31.9% 60.2% 

108 73.6% 65.9% 69.2% 67.9% 

119 51.0% 52.2% 57.2% 50.8% 

575 62.9% 63.8% 62.3% 62.7% 

218 74.9% 77.9% 76.3% 844% 

4,892 273 5,165 5,056 62.7% 65.7% 69.8% 71.1% 
827 0 827 817 63.2% 69.0% 70.6% 66.7% 
0 1,438 1,420 65.5% 68.6% 67.5% 66.6% 

420 411 61.6% 63.3% 59.2% 56.9% 

60 40 96.9% 97.3% 93.5% 91.5% 

296 45.7% 47.9% 476% 46.3% 

412 68.6% 70.5% 68.3% 68.3% 

345 44.8% 57.7% 51.5% 53.0% 

266 45.7% 466% 48.2% 47.8% 

336 79.7% 80.8% 80.6% 82.5% 

180 64.3% 64.8% 63.5% 68.5% 


294 61.9% 61.8% 62.8% 63.4% 
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304 52.4% 56.0% 63.3% 56.2% 


172 66.4% 68.8% 75.7% 77.3% 


98 54.1% 546% 56.1% 55.8% 
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618 74.0% 76.6% 75.9% 73.2% 
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Skilled Nursing and Intermediate Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 


4th Quarter, 2021 Average Occupancy** 4th Quarter, 2021 
Licensed Beds 


1st Qtr 2ndQtr 3rdQtr 4th Qtr Total Bed Net Bed 
ICF Total Avail* 2021 2021 2021 2021 Supply*** Need/Surplus**** 


95 61.7% 67.1% 67.6% 68.2% 


60 55.8% 546% 49.7% 56.1% 


305 67.9% 69.4% 68.5% 66.8% 


243 37.9% 37.6% 35.8% 37.6% 


184 61.8% 56.7% 541% 51.1% 


117 56.5% 59.3% 61.0% 50.6% 


289 52.3% 51.5% 540% 54.6% 


283 57.8% 56.4% 56.2% 52.5% 


500 63.7% 66.5% 65.5% 66.0% 


492 68.5% 69.6% 76.3% 70.5% 


268 50.1% 48.9% 49.3% 52.3% 


120 50.4% 52.5% 52.1% 49.0% 


196 45.0% 460% 444% 46.8% 


99 39.5% 44.0% 45.6% 44.9% 


188 74.5% 76.0% 76.4% 70.9% 


283 58.7% 62.5% 62.9% 59.7% 


580 82.7% 844% 86.0% 85.7% 


442 64.7% 65.5% 68.8% 71.1% 


150 62.5% 57.7% 59.0% 64.6% 


510 68.3% 68.2% 65.3% 60.2% 


367 76.7% 179.6% 77.2% 79.7% 


241 45.5% 455% 47.7% 48.7% 


60 88.4% 90.2% 90.5% 95.7% 


60 88.7% 90.8% 90.2% 93.9% 


393 15.6% 76.3% 75.6% 73.7% 


250 55.7% 54.3% 55.9% 57.9% 
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60 48.8% 53.1% 49.4% 53.1% 
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120 34.4% 345% 40.9% 38.0% 
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358 47.1% 504% 49.5% 53.5% 
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60 48.0% 45.3% 566% 66.8% 
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96 32.2% 39.6% 42.2% 40.0% 


475 53.5% 55.1% 541% 53.8% 
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Skilled Nursing and Intermediate Care 
Occupancy and Bed Need Summary by County 


Ath Quarter, 2021 Average Occupancy** 4th Quarter, 2021 
Licensed Beds 
County 1st Qtr 2nd Qtr 3rdQtr 4thQtr | Total Bed Net Bed 
pa ICF Total Avail* 2021 2021 2021 2021 Supply*** Need/Surplus**** 


86 83 39.8% 49.7% 62.2% 68.6% 


0 180 180 51.9% 52.8% 541% 53.0% 


0 1,738 1,623 62.3% 65.5% 68.4% 65.4% 1,835 


180 34.1% 38.2% 37.1% 40.7% 180 
798 78.4% 79.7% 80.2% 78.9% 1,004 
10,623 523 11,146 10,131 60.8% 63.0% 65.4% 67.2% 11,835 


2,280 24 2,304 2,242 57.4% 57.9% 59.5% 60.1% 2,304 


210 0 210 210 63.0% 67.7% 70.7% 70.9% 


476 0 476 439 53.9% 548% 52.3% 52.6% 
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87.6% 91.4% 95.4% 97.7% 


68.9% 70.7% 73.8% 73.3% 


43.7% 484% 52.7% 51.8% 


56.5% 57.8% 55.7% 56.5% 


56.8% 58.2% 60.3% 55.9% 


48.1% 49.7% 51.6% 50.5% 


69.1% 73.1% 66.5% 71.7% 


65.3% 75.1% 77.0% 774% 


54.5% 50.7% 49.8% 51.7% 


a 
Oo 


50.4% 54.1% 52.9% 51.2% 245 


1,503 55,398 1,314 56,712 54,146 61.2% 63.4% 64.8% 65.0% 58,215 


COMPILED BY: Certificate of Need Program, Department of Health and Senior Services. 


* Available beds as reported by facilities by means of the CON quarterly survey. 
** Average occupancy of licensed and available beds as reported by facilities by means of the CON quarterly survey. 
*** Licensed and CON approved beds. 


**** Net bed need calculated as follows: (Year 2025 BVS projected population for 65+ x .053) - total bed supply. A 
negative number means a bed surplus. 
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